お客様ご相談窓 □ 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、乾居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理などァフタ-ヴ-ビスに関するご相談は 

エコーセンターへ 

TEL 0120 -3 に 1 -68 
FAX 0 に 0-3 に 1-87 

(受付時間）36曰曰/9:0日〜19:0日 
携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センタ-へ 

TEL 0 に 0-3121-1 1 
FAX 0 に 0-3 に 1-34 

(受付時間）9:00〜17:3日（月〜±)、 
9:00〜17:0日（曰•祝日） 

年末年始は休ませていただきます。 
携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 

• お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など）させていただくこと 
があります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 

• 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあります。 


愛情点検 


•長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 


V. 


(早）こんな現象は 

V ゾ ありませんか 


•電源コード、プラグが異常に熱い。 
•電源コードに深い傷や変形がある。 
•焦げ臭いにおいがずる。 

•を蔵庫床面にいつも水がたまっている。 
•ピリピリと電気を感じる。 

• その他の異常や故障がある。 



故障や事故防止のため、コンセントか6 
電源プラグをはずして、必ず販売店に、 
点検-修理をご相談ください。費用など 
詳しいことは販売店にご相談ください。 


廃棄時じごを意願います。 

冷蔵庫を廃棄されるときは、ぶ媒の回収などが必要ですので、お買い上げの販売店 
または TEL 01 20-3121-68 (こご相談ください。 

•このを蔵庫は業務用のため、フ□ン回収破壊まの第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)です。 
(1 )フ□ン類をみだりに大気中に放化することは禁じられています。 

に)この製品を廃棄する場合じは、フ□ン類の回収が必要です。 

(3) フ□ン類の種類などは製品に貼り付けの仕様銘板に記載されています。 


お客様メモ、 

購入年月曰•購入 
店名を記入して 
おいてくださし、。 
サービスを依頼 
されるときに便 
利です。 



^お買い上げ曰 

年月日 

お名 


購入店 S 

V 

電話 （ ） . 


勢、\ 


112 1 R-2ZS • 


#日立アプライアンス株式会社 

干1 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111 

R-2ZSL • R-4ZS • R-4ZSL 


R-2ZS-R-2ZSL 成 

R-4ZS-R-4ZSLW 


取扱説明書 


HITACHI 

Inspire the IMext 

日立冷蔵庫 [Hffl 


型式 

R -2 ZS 〔ち開き） R -4 ZS 〔ち開き〕 

R -2 ZSL 〔左開き〕 R -4 ZSL 〔左開き〕 



お使いになる前に 


■運乾開始後は 

•庫内が十分冷えるまでに半日!;^上かかる場合があります。 

-大さめの運転音がしますが、異常ではありません。 

•使いはじめにプラスチックからにおいのする場合があります。 
念のためにおいがこもらないように部屋の風通しをよくして 
ください。においは次第に消えます。 

^ご不明な点は 、 TEL 0120-3121-1 1にご相談ください。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に r 安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みください。 


取扱説明書は保証書と共に大切に保管して < ださい。 


圆 























































































安全上のご注意 


必ずお守り<ださい 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 
説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


| A 警告 

\ 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う可能性び想定される」内容です。 

A 注意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみび発生する可能性び想定される」 
内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は給表示の一例でず) 


0 

\ 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 警告 


—据え付けるとを 


■アース（接地）を確実に巧う 



故障などによる漏電により、感電す 
ることびあります。 


•アースエ事は、必ず販売店に依頼 
してください。己ぺージ） 


■湿気の多いところや水のかか 
るところには据え付けない 



電気絶縁び悪くなり、感電や乂災の 
原因になります。 


—電源や電源プラグ-コードは 


■巧が丈夫で水平なところに据 
え付ける 


不安定な所に据え付けますと、 
ドアの開閉などで冷蔵庫び倒れ、 
けびの原因になります。 


〇 


(に 尹 己 ぺージ） 


水平に据え付ける 


み 


〇 


■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交 
流100 V m 外での使用はしない 




他の器具と併用すると、分岐 
コンセントび異常発熱して発 
乂する原因になります。 


• 定格]已 A じ(上のコンセントを 
単独で使用してください。 


■電源プラグのほこりは定期のに取る 



電源プラグにほこりなどびたま 
ると、湿気などで絶縁不良とな 
り、乂災の原因になります。 

•電源プラグを抜さ、乾いた布 
で拭いてください。 


■電源コード•電源プラグを破損するようなことはしない 


傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、^ 
弓1っ張ったり、重いものを載せたり、冷蔵庫で押しつけたり、束ねたりしない 。 J 



傷んだまま使用すると、感電- 
ショート•火災の原因になります。 

参電源コードや電源プラグの修理は 
販売店にご相談ください。 


■電源プラグはコードが下向きになるようにし 
根元まで確実に差し么む 

逆に差し込むとコードに無理びか 
かり、シヨート•過熱し、感電- 
発火の原因になります。 

差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 



■めれた手で電源プラグの巧き是しはしない ■冷蔵庫のお手入れの際は必ず電源プラグを巧く 



處 



感電やけびの原因になります。 

• 必ずプラグを持って抜いてください。 


〔2 I R-2ZS • R-2ZSL • R-4ZS • R-4ZSL 


A 警告 


—ふだんごほ用のとを 

■冷蔵庫の上に水を入れた容器 
を置かない 


® 夕 


水めれ禁止 



こぼれた水で電気部品の絶縁び悪く 
なり漏電し、火災*感電の原因にな 
ります。 


■冷蔵庫の上にものを置かない 


0 


禁止 





ドアの開閉などで落下し、けびの原 
因になります。 


■薬品や学術試料を保をしない 


0 


禁止 



揮発性の薬品など、厳しい管理の必 
要なわのは、保存でさません。 


■弓 I 乂しやすいものは入れない 


0 

禁止 



ベンジン.エーテル. LP ガス• 
シンナー-接着剤などは引火爆発 
する危険びあります。 


■可燃性スプレーを近くで使わ 

0選 


禁止 


もぶ, 


ドアスイツチなどの電気接点の火 
巧で弓 I 火する危険びあります。 


■本体や庫内に水をかけない 



水めれ禁止 


電気絶縁び悪くなり、感電や火災の 
原因になります。 


■ ドアにぶ!5下がったりしない 


0 

禁止 





倒れたり、手をはさんだりして、 
けびの原因になります。 

巧動 • 運搬のとを ■ 

■冷蔵庫を運搬するとさは前脚 
部と天面後部を持つ 


■庫内なは指定のものを使い、 
ゆるみなくしっかりねじ込む。 


〇 





前脚部と天面 
後部を持つ 

ほかの部分を持つと、手びすべって 
けがの原因になります。 

• 必ず2人 iU 上で運搬してください。 


交換の際は必ず電源プラグを抜いて く 
ださい。感電やけびの原因になります。 
(技8ぺージ） 


■運搬ずるとさドアを開閉する 
ときヒンジ部に手をかけない 


I ドアを開けるとさは冷蔵庫に 
足を近づけすざない。 


0 

禁止 





接触禁止 



ほかの部分を持つと、手びすべって 
けがの原因になります。 


ドアを開けたとき、足の甲などに当 
たり、けびの原因になります。 

廃棄ずるとき 

■リヴイクルのときなど保管 
時の幼児閉じ込みが感念さ 
れる場台はドアパッキング 
をはずす 


〇 

パッキング 
をはずす 



をしをのとを 


■製品の異常や故障のときは電 
源プラグを抜き運乾を中止ず 

る -、 

ク 


运 



電源プラグを抜< 

感電やけびの原因になります。 


■分解•修理•改造は絶対にしない 





分解鸣止 

発火したり、異常動作してけびをす 
ることびあります。 

• 分解-修理び必要なとさは、販売 
店へご相談ください。 


■可燃性ガスが漏れているときは; ち 
蔵庫に触れず窓を開けて換気する 


〇 



換気をする 

ドアスイッチなどの電気接点の乂花で引火 
爆発し、乂災や、やけどの原因になります。 


R-2ZS - R-2ZSL - R-4ZS - R-4ZSL I 3 I 































































































































































き全上のご注意り づき ; 


A 注意 


—ふだんご巧用のとを 

■冷却器（冷却室）にはめれた手 
で触れない 戸へ 

接触禁止 

凍傷になることびあります。 

(特に金属製のわの） 




中身び凍って割れ、けびをする恐れ 
びあります。 


■食品は棚より前に出さない 


0 


禁止 



ビン類などび弓 I つ掛かって落下し、 
けびをすることびあります。 


■冷蔵庫底面に手を入れない 



清掃するとさ、底面に手を入れる 
と鉄板で手を切ることびあります。 


■におったり変色した食品は 



■ ドアをいさおい良く閉めない 



腐敗(しより、病気の原因(しなること 
びあります。 


ドアポケットに収納したビン類び 
転びり落ちる恐れびあります。 



据え付けるときは 


囲にずさ間を 

• 図のよラにすさ間をとってください。 
すさ間をあけませんと、放熱び悪く 
なり、電気代び増えたり壁材び変色 
したり巧れたりします。 


リバーシブルドアについて 

• お部屋の向さに合わせてドアを 
左開さ、ち開さにつけ替えでさます。 





A 警告 

• ドアのつけ替えは販売店に依頼する 

ドアび十分に固定されていないとド 
アび脱落し、けびの原因になります。 
(なお、ドアのつけ替え費用について 
は別途申し受けます） 

\_ _ _ J 



ドアなしの家具に据え付ける場合 


※上記寸洒ホ、据え付けいただく家具の仕様により変わります。 

くわしくは、家電ビジネス情報センター TEL 01 20—3 121 — 19まで 
お問い合わせください。 

熱気 • 湿気の少ないところに 

• 直射曰光やガスレンジなどの熱影響を受けますと、冷却力び悪くなった 
りします。 

•湿気や水びかかったりしますと、絶縁び悪くなったり、さびたりします。 

※硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は\配管の防さび処理が 
必要となる場合がありますので、あらかじめ販売店にご相談ください。 
また\ガス害による故障は保証の対象外となります。 


〔4 I R -2 ZS • R -2 ZSL • R -4 ZS • R -4 ZSL 


4 cmii (上 


給排気ダクト 


A 




4 cmJi (上 


空スの'流れ Y 家具ドア下側吸気穴寸法 
高さ 4 X 幅 47 cm じ(上 


ドア付さの家具に据え付ける場合 

《ドア付きの家具に据え付ける場合、家具のドア下側か5 
冷蔵庫の背面を通り、天井面に巧ける吸排気ダクトを設 
けて < ださい。 


(冷蔵庫背面凸から） 

ドア付きの家具に据え付ける場合(側面図) 

A 警告 ^ 

>電源プラグを冷蔵庫の背面で巧し付けない 

電源プラグび傷付さ、過熱•乂災の原因になります。 


据え付けるときは 

• 床材の材質によってはゴム製の調節脚 
および後脚の色び移る事びあります。 
色移り防止のため、同捆しているビニ 
ールシートを;令蔵庫の脚の下に敷いて 
<ださい。 

• 冷蔵庫び水平になるよラに調節脚を矢 
印（ち図参照）の方向に回して床に着 
け、安定させてください。 

不安定な据え付けは、転倒や騒音•振 
動の原因になります。 


後脚 



調節脚ビこルシート 


A 迂局 


• 巧が丈夫で水平なところに据え付ける 

不安定な所に据え付けますと、ドア 
の開閉などで冷蔵庫び倒れ、けびの 
原因になります。 


• 露受皿が正し<取り付け！5れているか 
を確認ずる 

正しく取り付けられていないと、除 
霜水び漏れ、床や壁などを傷める原 
因になります。 


アース線の接続について 

±間-洗い場の床-地下室など湿気や水気のある場所に 
据え付ける場合は、感電防止のため必ずアースをしてく 
ださい。 


パ I 」冗 □□ - 
部品番号： 


r アース線 （2 .已 m ) 」 
NW -60 R 6 52 


I コンセントにアース端子びある場合 
アース線（付属していません）を使い、背面下部の〈ア- 
ス接続ねじ〉に接続してください。 


アース接続ねじ 


背面下部 



-専用コンセント 
靖源100 V ) 


-アース端テ 


-アース線 
(銅線直径]. 6 mm ) 


I コンセントにアース端子びない場合 
お買い上げの販売店または電気工事店に依頼し、アー 
スエ事 （ D 種接地工事有料）をして<ださい。 


次のようなところに接続しないでください。 
• 水道管 • ガス管（爆発•弓 I 乂の危険） 

• 電話線のアースや避雷針（落雷のとを危険） 


A 警告 


•アースを確実に取り付ける 
アースが不完全な場合、故障や漏電のときに感電ず 
ることがありまず。 


漏電しゃ断器について 

水気のをいところに据え付ける場合は、アースの他に漏電 
しや断器を設置ずることが義務づけ5れています。詳しく 
はお買い上げの販売店にご相談ください。 


R -2 ZS - R -2 ZSL - R -4 ZS - R -4 ZSL 〔 b 


据え付けるときは がき ) 



TKIEO 寸 


(9 を陌ホ K 猶槪が) 


叫 K1E お 




ぐ 

















































































































































































使いかた 


■各部のなまスと庫内温度 I しついて 

庫内は、自動的に温度調節されますから、操作は不要です。（イラストは R -4 ZS です） 

ここではち開き機種で説明していますび、左開き機種はドアの開さちび違うだけで使用ち法は同じです。 


ぶ P 器（冷却室) 


アイスク IJ ームや;令凍食品は 
保存でさません。 



調節脚 


詳しくは已ぺージ 


ドアポケッ 


約3〜8で 

(R-2ZS • R-2ZSL は上側ドアポケットび付いていません） 


庫内灯の交換ち法は 


岐8ぺージ 


夜間など、運転音び気になる 
とさにコンセントを抜かずに 
冷却運転を停止させるスイッ 
チです。 

スイッチを押すと冷却運転を 
停止し、緑色の表示ランプび 
点灯します。 

(庫内灯は点灯します） 

冷却運転は、わう一度スイッ 
チを押すことで再開します。 

冷却運転停止中は庫内の温度 
び上昇しますので、生ものな 
ど、いたみ易い食品を保存し 
ている場合はご使用にならな 
いでください。 


ドアパッキング 


庫内表の温度(しついて 

表示している庫内温嵐ま、周囲温度2己むで食品を入れずに扉を閉じ、温度び安定した時の目安です。扉の開閉頻度、周囲温度、周 
囲遮蔽条件、食品の量、入れぐあいなどにより変わります。 

,•適正な庫内温度を保つには、周囲に充分なすさ間をとって頂さ（詳しくは№4ページ）、周囲温度2日〜3ぴ C でご使用ください。 
V _ 


CSMD •豆腐•野菜などの水気の多い食品を入れないでください。食品び凍結したり庫内び結露（氷結）した 
りすることびあります。 

•冷却器（冷却室）にビン類を入れないでください。中身び凍って割れることびあります。 


•下段棚の奥の斜線部には食品を詰めすざないでください。 

庫内を気の循環を妨げることになり、庫内の温度び適切に制御でさなくなる恐れびあります。 


• 上段棚は表裏を逆に取り付けると冷気の流れび悪くなり、 

庫内の温度び適切に制御できなくなります。 

必ずち図の向きでご使用ください。 （R-4ZS • R-4ZSL のみ) 


食品ストッパ 
び上向さ 



■霜取りについて 

自動的に霜取りされますから、操作は不要です。 

•冷却器についた霜は、圧縮機び一定期間運転すると強制的に止まり、自動的に霜取りされます。 

•霜取りでとけた水は、本体後部に内蔵された蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。 

•霜取中は、一時的に庫内温度び上びりますび、異常ではありません。 

•扉び半開きの状態で長時間運転されると、霜取りび完全に行われない場合わあります。冷却器に霜や氷び残つ 
たり、溶けた水び庫内や床面を濡らすことわありますのできちんと扉を閉めてご使用ください。なお、霜や氷 
び多量に冷却器に残った場合には、冷却器の冷却び弱くなることびあります。一時的に電源プラグを抜いて霜 
を溶かすようにしてください。 


CSMD •必ず、露受皿を麻の位置（冷却器の下）に置いてください。 

位置び悪いと、霜取りでとけた水びあ;3^れ、庫内をめらします。 

•霜を取るのにキリや刃物などの金属物でかさ取ることは絶対にしないでください。 
冷却器に穴びあさますと;令藻サイクル内の冷媒び洩れて;令却作用びなくなります。 
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お手入れのしかた 


(イラストは R -4 ZS です） 


露受皿 

はずして水洗いします。 

(手龍こ弓 I き出して取り外します） 



■月に1回は、お手入れを。 


ドアパッ夺ング 

巧れやすいところです。 
下側ちよく而さます。 


汁到す 

巧れや汁びたまったらふさ 
とります。 


お手入れの方法 


4 

5 

6 


お手入れ後、電源コードにされつや 
すり傷びないことを確認します。 

露受皿び正しく取り付けられていること 
を確認します。 

電源プラグを、コンセントにしっかり 
差し込みます。 


電源プラグを必ず抜さます。 


2 布にめるま湯か中性洗剤を含ませて 
而さます。 


3 


中性洗剤でいた後は、水ぶきします。 


_ A 迂意_ 

• 冷蔵庫の底面に手を入れない 

冷蔵庫の底面には鉄板びあり、けびの原因に 
なります。 


•もしご不審な点びありましたら、すぐに 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 


CSMD •食用油および、かんきつ類の皮に含まれる 汁び付いた場合は度^き取ってください。プラスチックび 
変色したり割れることびあります。 

•食品などの汁や殺中剤がドア表面に付いた場合は、すぐふき取ってください。 

そのまま放置しますと、変色したり、さびび発生することがありまず。 

• 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 

•次のようなものは使わないでください。 

塗装面や部品を傷めまず。 

シンナー-ベンジン-アルコール-石油-粉石けん-みびさ粉-アルカリ性 
洗剤-弱アルカリ性洗剤-ワックス-熱湯•酸-たわしなど。 

特にアルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤はプラスチックの表面を黄変させた 
り、プラスチックび割れることびあります。 
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' ドアスイッチ 

/庫内灯 
/ランプ カバー 



翻 


II 






庫内'月を交換するときは 
• 交換する前に、必ず電源プラグを抜い 
て < ださい。 

• ランプカバーをち図のようにはずして 
<ださい。 


A 警 


>- 1 - 


口 


• 庫内丹を交換するときは交換ずる前に 
電源プラグをコンセントか5抜く 

感電の原因になります。 

• 庫内なは指定のらのを使5 

指定じ(外のちのを使用すると、火災の 
原因になります。 


庫内打のご注文 


形名をご指定のラえ、お 
買い上げの販売店でお 
巧めください。 


庫内丈了 
部品名 

:ランプ 


(110V 15WE14) 

部品番号： R-2MS620 


■移動するときは 

• 必ず電源プラグを抜いて<ださい。 

•食品を取り出し、露受皿の水を捨ててください。 
•運搬するときは、図の位置に手をかけてください。 
•横積みしないでください。故障の原因になります。 
•已日-6日 Hz (ヘルツ）共用です。 


間-洗い場の巧-地下室などの水気の 
ある場所に据え付ける場合は、必ずアー 
ス線を接続してください。 

詳しくは已ページに記載してありますので、そちらをごらん 
ください。 


A 迂局 


冷蔵庫を運搬するときは前脚部と天面後部を持つ 

ほかの部分を持つと、手びすべってけがの原因に 
なります。 

必ず2人(上で 
運搬してください。 



I冷蔵庫を移動•運搬するときは、通路に保護シート 
などを敷いてから行ってください。冷蔵庫内部の蒸 
発皿（外部から見えません）に水び残っていると、移 
動•運搬時に水び床面にこぼれることびあります。 



んなとさには 


V 


■停電したときは 

• ドアの開閉を、できるだけ少なくしてください。 
•新しい食品の貯蔵は、庫内の温度を高くするので、 
避けてください。 

■ 長時間使わないときは 

• カビび生えたり、においびこもったりしないよう、 
庫内を掃除し、 2〜3曰ドアを開けて乾燥させてく 
ださい。 


■ 塗装面に傷がついたときは 
•放っておくと、さびび発生しますので、 
して < ださい。 


《簡単な処置方法》 

•小さな傷は、 シールを はる。 
•大きな傷は、防水性のある 
壁紙をはる。 

(さびは、紙やすりで落してから） 


早めに処置 



をす押、す 

-出< て回 

バさ軽しに 

力引にに〇 

プに側ラ回 

ン前面よ計 

ラ手壁す時 

① ◎ 
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故障かな？と思った5 


[ 次のことをお調べください J 

全く冷えないとき 

• 電源プラグび抜けていませんか？ 

• ヒューズ や ブレーカーび 切れていませんか？ 

• 停電ではありませんか？ 

•おやすみスイッチび押されたままになっていませんか？ 

庫内の食品が凍結ずるとき 

• 周囲の温度び1ぴ Ciil 下になっていませんか？ 

巧面や庫内に水がたまるとき 

• 露受皿び正しく取り付けられていますか？ 

• ドアび食品に当たって半開きになっていませんか？ 

音がうるさいとき 

• 床びしっかりしていますか？ 

• 据え付けび悪く、びたついていませんか？ 

• 冷蔵庫び壁などに触れていませんか？ 

• 冷蔵庫の周囲に容器などび落ちていませんか？ 

[ これは故障ではありません ] 


水の流れるような音などがする 

これは冷凍機の中の;令媒から発 
生する音で、停止中ち出ることび 
あります。ときどき、さしみ音のす 
ることびありますび、これは冷却 
器の周辺材料び収縮 • 膨張をする 
ために発生する音です。 



よく冷えないとき 

• 冷却器（冷却室）に多量の霜•氷び付着していません 
か？ 

• 温度調節び適正になっていますか？ 

• 直射日光び当たったり、おくにガスレンジなどびありま 
せんか？ 

• 熱いをのを入れたり、ドアをひんぱんに開けていませ 
んか？ 

• 食品を詰めすざていませんか？ 

• 周囲の風通しはよいですか？ 

• 冷蔵庫周囲の室温び3ぴ C を超えていませんか？ 

庫内のにおいが気になるとき 

• 乾燥しやすい食品やにおいの強い食品、使いかけのか 
んさつ類を収納する場合は、ラップや密閉容器を利用 
して収納してください。乾燥やにおい移りを防ぐことび 
でさます。特にかんさつ類は精油成分により、ケース等 
び変質しますので注意して < ださい。 

ドアを閉めた直後、すぐにドアを開けようとすると、 
ドアが重く感じる 

庫内に入った空気び急に冷やされて、庫内の圧力び一時 
的に庫外より低くなるためです。 

外側に露が付< 

周囲の湿度び高いとさ、外側に露の付くことびありま 
す。これはコップに;令たい水を注いだとさまわりに水滴 
び付くのと同じです。 

乾いた布で而き取ってください。 

冷蔵庫の前面や側面が熱<感じる 

露付防止ノ くイプや放熱ノ くイプを内蔵しているためで、食 
品の貯蔵には影響ありません。 


■ 上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
アフターヴービスについては、陪11，12ぺージをご覧ください。 
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お 名 

R -2 ZS • R -2 ZSL 

R -4 ZS • R -4 ZSL 

種 類 

冷蔵庫 

冷蔵庫 

定格内容積 

24L 

40L 

外形寸法 

幅 430mm X 奧巧 45(Dmm x 高さ 425mm 

幅 430 mm X 奧巧 450mm x 高さ日 65mm 

コード長さ 

2m 

2m 

定格電圧 

10 OV 

10 OV 

定格周波数 

曰 0/60HZ 共用 

曰 0/60HZ 共用 

電動機の 
定格消費電力 

曰 OHz 

60W 

60W 

60Hz 

60W 

60W 

質 量 

18kg 

21kg 

部 品 

露受 I 
下段 4 
扉ポ^ 
ビニ- 

m . . . - 1 


ill 1 

m . 1 

路受皿 叫 

1- 巧抽日 . 1 


又 側 1 

J レシ ト . 2 

扉ポケット . 2 

ビ—ルシト . 2 


• r 定格内容積」は、日本工業規格 （ JISC 98 日1 ) に基づさ、庫内部品のラち冷やす機能に影響びなく、工具なし 
にはずせる棚やケース等を、はずした状態で算出したちのです。 

•霜取りは1日]〜2回程度、]回の霜取り時間は]〜2時間程度です。 


メモ 


〔1 日 I R -2 ZS • R -2 ZSL • R -4 ZS • R -4 ZSL 


(必ずお読みください） 

保証とア フターヴー ビス 


保証書(別添） 

保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお確かめのラえ、販売店から受け取ってい 
ただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、 食品の補償など、商品修理 tu 外 

の責はご容赦ください。 

保証期間 

お買い上げの曰か51年間です。 （ただし、冷凍サイクルは己年間です。） 

なお、保証期間中でち有料になることびありますので、保証書をよくお読みください。 

補修用性能部品の保有期間 

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後9年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

お居されるときは 

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店 
にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 

ご不明な点や修理に関するご相談は 

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または TEL 0] 2031 2]-68 にお問 
い合わせください。 

修理を依頼されるとさは（出張修理） 

9ページにしたがって調べていただき、なお異常びあるときは、必ず電源プラグを抜いてか5、お買 
い上げの販売店にご連絡ください。 


■ご連絡していただきたい内容 


品名 

曰立冷蔵庫1業務用1 

形式 

R -2 ZS • R -2 ZSL • R -4 ZS • R -4 ZSL 
( ドア内側の銘板に記載されている型式をお知らせください。） 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印などを併せてお知らせください。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



※型式は保証書にわ記載されています。 


■保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださます。 

■保証期間が過ざているときは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理させていたださます。 


■修理料金のしくみ 
修理料金二技術料+部品げ+出張料 

などで構成されています。 


技術料 

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などび含まれます。 

部品げ 

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合わあります。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 

別途、駐車料金をいただく場合びあります。 
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